Kerala Road Fund Board 


TENDER NOTICE 


പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവ 
മുള്ളദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
-- ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
- അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


No. KRF /407/2008 . 


4th July 2008. 


കമ 


Sealed competitive tenders are invited by the Project 
Engineer, Kerala Road Fund Board , Thiruvananthapuram 
from the approved Electrical Contractors for the following 
works. 


s1 . 


- No . 


Tender No . and Name of work with PAC 

- 


Rs. 


1 4 /KRFB /2008 -09 — TCRIP - Shifting of Electrical 
1 . 050 

Posts and accessories under KSEB Section , 

Fort - Rs. 40 ,450 
2 5/KRFB/ 2008 - 09 — TCRIP - Shifting of Electrical 
6 , 800 

Posts and accessories under KSEB Section , 

Pettah - - Rs. 2, 71, 643 
3 6/ KRFB / 2008 -09 - TCRIP - Shifting of Electrical 
5 ,300 

Posts and accessories under KSEB Section, 

Puthenchanthai — Rs. 2 , 10 ,948 
4 7 /KRFB /2008 -09 — TCRIP - Shifting of Electrical 
2 ,850 

Posts and accessories under KSEB Section , 

Thycaud --Rs. 1 ,12 ,787 
5 8/KRFB /2008 -09 — TCRIP - Shifting of Electrical 
5 ,100 

Posts and accessories under KSEB Section , 

Vellayambalam — Rs. 2 ,02 ,605 
6 9/KRFB /2008-09 - TCRIP - Shifting of Electrical 
2 ,550 
Posts and accessories under KSEB Section , 

Sreevaraham - Rs. 1, 01 , 417 
7 10 /KRFB / 2008 -09 — TCRIP - Shifting of Electrical 
4 , 200 

Posts and accessories under KSEB Section , 
Ulloor - Rs. 1 , 66 ,596 

Cost of tender form - Rs. 150 + S . T. for Sl. No . 1 and 
Rs. 400 + S . T. for all others 

Time of Completion — 7 days for Sl. Nos. 1, 4 ,6 
15 days for Sl. No. 2 and 10 days for all others. 

Tender documents and other details for the above works 
can be available directly from the office of the Chief Engineer, 
Kerala Road Fund Board , Belhaven Gardens, Thiruvanan 
thapuram - 695 003 from 15- 7 - 2008 to 25 - 7 - 2008 at 1 p . m . 
Issue of tender schedules will be closed at 1 p . m . on 
25 - 7 - 2008 . 

EMD in the form of Demand Draft taken in the name of 
the Chief Engineer, KRF Board , Thiruvananthapuram -695 
003 payable at Thiruvananthapuram should be submitted 
along with the tenders. Filled up tenders in sealed covers 
superscribing the name of work will be received till 4 p . m . 
on 25 - 7 - 2008 . Tenders will be opened in the presence of the 
tenderers present at 4 . 30 p . m . on the same day . 


1 4/ കെ . ആർ. എഫ്. ബി/ 2008- 09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി - 1, 050 

ഫോർട്ട് കെ .എസ്. ഇ . ബി. സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിന് - രൂപ 40 ,450 
5/ കെ . ആർ. എഫ് . ബി / 2008-09. റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി - 6,800 
പേട്ട കെ .എസ്. ഇ . ബി. സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് - 
രൂപ 2,71, 643 
3 6/ കെ . ആർ. എഫ്. ബി / 2008-09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി - 5,300 
പുത്തൻചന്ത കെ . എസ്. ഇ . ബി. സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ 2, 10 ,948 
4 7 / കെ . ആർ. എഫ് . ബി /2008 -09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി - 2,850 

തൈക്കാട് കെ . എസ്. ഇ . ബി . സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ 1, 12 ,787 
5 8/ കെ . ആർ. എഫ് ബി / 2008- 09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി.- 5, 100 
വെള്ളയമ്പലം കെ . എസ്. ഇ . ബി . സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ് 2,02,605 
9/ കെ . ആർ. എഫ് . ബി / 2008-09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി- 2,550 
ശ്രീവരാഹം കെ . എസ്. ഇ . ബി. സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ 1,01, 417 
10 / കെ . ആർ. എഫ് . ബി /2008- 09 റ്റി. സി. ആർ. ഐ . പി - 4,200 
ഉള്ളൂർ കെ .എസ്. ഇ . ബി . സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
രൂപ 1,66,596 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 150 + എസ്. റ്റി.. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + എസ്. റ്റി. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 4, 6 ഇവയ്ക്ക് 
7 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 15 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 10 ദിവ 


സം . 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും കവടിയാർ 
ബെൽഹെവൻ ഗാർഡൻസിലുള്ള കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 15- 7 -2008 മുതൽ 
25 - 7 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം കേരള റോഡ് ഫണ്ട് 
ബോർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 7- 2008 , 4 മണി വരെയാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 
4. 30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

| (Sd.) 
Office of Project Engineer, 

Project Engineer, 
KRF Board ,Mayooram , T. C . 4 / 1654,(For and on behalf of the 
Belhaven Gardens, Kowdiar, Governor of Kerala ). 


